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İŞ  KAZASI  SONUCU  HAYATINI  KAYBETTİ 

Yazan:  Abdullah  Faruk  Günaydın  -  20  Nisan  2008 

20  Nisan  2008  Pazar  günü  saat  09.00  sularında 
ilçemiz  Ilıca  köyünde  inşaatı  devam  eden  Yavuz  Hidroelektrik  Santralinde  çalışan 
Yenidere  köyü  halkından  Niyazi  Korkmaz  (29)  isimli  genç  beton  sulama  esnasında 
vücudunu  makinaya  kaptırarak  feci  şekilde  can  verdi. 

Merhum  Niyazi  Korkmaz'ın  cenazesi  21  Nisan  2008  Pazartesi  günü  Yenidere 
Köyünde  toprağa  verilecek  olup,  merhuma  Cenab-ı  Allah'tan  rahmet,  kederli  ailesi  ve 
yakınlarına  başsağlığı  dileriz. 
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İŞÇİNİN  FECİ  ÖLÜMÜ 


Amasya’da  Bir  Hidroelektrik  Santralinde  Çalışan  3 1  Yaşındaki  İşçi,  Şaft  Makinesine  Kolunu  Kaptırması 
Sonucu  Hayatını  Kaybetti. 


Amasya'da  bir  hidroelektrik  santralinde  çalışan  31  yaşındaki  işçi,  şaft  makinesine  kolunu  kaptırması 
sonucu  hayatını  kaybetti.  Edinilen  bilgiye  göre,  Taşova  ilçesi  Ilıca  köyü  mevkisinde  bulunan 
hidroelektrik  şantiyesinde  çalışan  Niyazi  Korkmaz  (31),  traktör  ile  su  tankeri  arasındaki  şaftı 
çalıştırdıktan  sonra  su  tankerinin  vanasını  açmak  istediği  esnada  şafta  kolunu  kaptırması  sonucu 
hayatını  kaybetti.  Olayla  ilgili  soruşturma  sürüyor. 
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